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  فتاوى متنوعة

  حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث   ما صحته؟

  عبدالله السعد


  
  الله عليكم وبارك فيكم هذا يسأل اما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء قال عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
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      00:00:00
    
  



  يسأل عن صحتي هذا الحديث صحيح هو حديث القلتين وقد جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر الى عبد الله بن عبد الله بن عمر كما ان قيل محمد بن عباد بن جعفر وقيل محمد بن جعفر بن الزبير. وكلاهما ثقة محمد بن عباد او محمد بن
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  عفوك كلاهما وثقة كما ان عبيد الله وعبدالله بن عبدالله بن عمر كلاهما ثقة الحديث حديث صحيح. نعم
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